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お買い上げしげこだき、まことにありびとうございまず。 

•取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に r ま全上のごま意 J に〜3ぺージ)を必ずお読みくださし、。 
•保証書は r お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、 
取扱説明書とともに大切に保营してください。 
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安全上のごま意 (がずお守りください） 

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使し巧をしたときに生じる危害や損書の程度を区分して、説明しています^ 

警告 r 死 t や重傷を負ラおそれびある内容」です。 

A :「軽傷を負うことや、財産の損害び発生する 
/'\胃、おそれびある内容」です。 


■お守りいただく巧客を次の図記号で説明していまず。（次は図記号の例です) 



A 警告 

♦異常 • 故障時には、直ちに使用を中止ずる。 

必^る守らないと火災、感電、けびの原因になります。 

Q •乳幼児の手の届くところに保管しない。 

また使用させない。 

付属品や取りはずしのでをる部品などの誤軟による事故や 
トラブルの原因になります。 



2 


_迂意 

0 參のむがに使用しない。 參のを削りずぎたり、 

♦/ T \ の弱いちなどは ' 磨きずぎたりしなし、。 
禁止 使用しない。 おず守る♦甘巧を押しずざない。 

m や指先に疾患のあるち、 

また、な皮部が傷んでいる 守5ないとけびの 

ち、 m まわりにトラブルの 原因になります。 

ある方は使巧しない 。I 

I 

けがの原因になります。> 

0 ♦電池を乂の中に投入 
したり、 シヨー ト- 
禁止 分解したりしない。 

やけどやけびの 
原因になります。 


♦改造•分解•修理しない。 

分辆禁止思わ说事故、トラブルの原因にな0ます。 

修理はお買い上げの販売店または、ノ ナソニック 
修理ご相談窓□にご相談 < ださい。 

〇 •電池に表示してある注意内容を必ず巧る。 

•電池は®©極を確かめ正しく入れる。 

がず守る•使い切った電池は、ずぐに取り出ず。 

♦長期間使用しないとをは電池を取り出しておく。 

•使用推奨期限巧の乾電池を使用ずる。 

♦巧電式ニッケル水素電池を使用ずるとをは、 

電池と巧電器の取扱説明書を読み、正しく使用ずる。 
守らないと電池の発熱、破裂、液漏れによるけびや周囲巧損の 
原因になります。 


0 ♦落としたり、ぶつけたり 
しない。 

けびや故障の 
原因にな0ます 。 W 


安全上のごま意 
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•本体はシンナー • ベンジン•アルコール • 除巧液 
などではふかない。 

故障や部品の割れ•変色などの原因になります。 
固形せっけんをとかした水に巧を這してよくしぼり、 
ふを掃除して < ださい。 


♦ジ I ル用リムーパーが付いたときは、固おせつけんをとかした水に 
巧を浸してよくしぼり、ふき掃除してくだをい。 

I ジエル用 U ムーバーびついたまま本体を放置すると、プラスチックび 

I 莫化して変形和ヒビび入って故障の原因になります。 


( 使用上のお願い 

s. 

) 

♦ m やアタッチメントの表面が巧れている状態、 

また、水や八ンドクリームなどがついている状態で 


使庙しない。 

アタッチメントの寿命を縮める原因になります。 

■アタッチメントの動きを止めるほどの力を加えない。 1 

故障の原因にな0ます。 

1 


•本体は水につけたり、水をかけたりしない。 

故障の原因になります。 
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各部のなまス 




•み 9 9 



たのなまえ 


※電池は付属してお0ません。 
販売店でお買いホめ <ださい。 
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電池の入れかた。 9 冷 

※必ずスイッチは 「OFF」 の状態で巧ってください。 


1 電池カバーを取りはずず 

①電ミ也カバーの取 D つけ位置び、 
本体の指定線に < るまで回す 
⑨電池カノ（一を取 D はずす 


2 電池カバーに電池を入れる 

©極び 上、 ©極び下 

3 電池カバーを取りつける 1 

電池カバーの固定位置び本体の f 
指定線にくるまで回す。 ^ 


•パナソニック単3形アルカリ乾電池またはパナソニック単3形充電式ニッケル 
水素電池1本で約1か月使用可能。 （2 週間に1回約4目分使用として） 

•アルカ U 乾電池または充電式ニッケル水素電池政がは使わないでください。 

(他の電池では、パワーや使用回数び異なります） 

•パナソニック製の電池をおずすめします。 

• ご使巧済みの充電式電池は、充電式電池 U サイクル協力店へお持ち<ださい。 
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使いかた 


3 。 為 




1 キャップを取りはずす 



2 アタッチメントを選び、 
取りつける 


3 スイッチを 「ON」 

にずる [ 

※甘皮ケアは、スイッチ \r 
「 OFF 」 のまま使用して V 

ください。 

4 m のお手入れをずる 

‘なな 上手に仕上げるためのステップみ 3' 

ステップ1ジエル削り 一 P 8 
ステップ2ジエル除去 - P 9 
ステップ3おづくり 一 P 9 
ステップ4甘皮ケア ー P 10 

5 スイッチを roFF」 / 

にする 

6 キャップを取りつける 

キャップの▼印が本体背面の 

指定線にくるように __ 

取りつける r _ 


しっかりと奥まで 
取0つける 


電池の入れかた 


使いかた 


次ぺージにつづく 7 






使いかた口づき) 


ジエル削り 


1 ジエルオフアタッチメントを 
取りつける ク 




2 ジエルの表面全体を削る 

•ジエルのツヤび消えるまで 
円を描くまたは上下に動かし 
なびらやすりを軽く押しあてる 


ジエル用リムーバー塗巧 



{- ※ジエル用リムーバー、コットン、アルミ翔ま別途ご準備くださし、。 

1 お手持ちの //V 

ジエル用リムーパ’一を /(...# 

コットンに含ませ J / 

m の上にのせる 也 hu け 

八旨にアルミおを巻く軟/ ♦が 

3 10〜1己分後*アルミ f さをはずす 

、， *ジエルの厚みによって時間び変わ0ます。 



1 デコオフ&甘皮ケア 
アタッチメントを 
取りつける 

^浮いたジエルを / 
取りのぞく /I 





才形づくりアタッチメントを 
取りつける ^ 

の内側か5 
4己度の角度であてる 


^おを整える 

※長い m を短くする場合は、あらか 
じめネイルニッパーやの切りなどで 
お手入れしてくださし、。 






次ぺージにつづく 
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•使用後は乾いた巧でふ < r 

♦ジエル用 U ムーバーび付いたとを^ 

は、固おせっけんをとかした水に H ; 
巧を浸してよくしぼ D 、 ふを掃除 
してください。 

※ジエル用 U ムーノ（一びついたまま本体を放 
置ずると、プラスチックび劣化して変おや 
ヒビび入って故障の原因にな0ます。 



[ジエルオフ] 

♦毛の柔らかいブラシなどで削0かすを 
除去する 

※ジエルオフアタッチメントはジエルを 
削った後、削りかすびアタッチメントに 
残り、白くなることびあります。 


[デコオフ&甘をケア] 

•乾いた巧でふ< 

《ジェル用 U ムーノ (一びついにまま 
アタッチメントを放置すると、プラスチックび 
ち化して変巧やヒビび入って故障の原因に 
な0ます。 


,i ， 



そうじのしかた。み：9 9為 






アタッチメントの寿命(デコオフ & な皮ケア用は除く） 


m の質やお取り扱い使用方法などにより異なりまずが、下記 
の表を目安に取り替えていただくことをおすずめします。 


お作り（シール2枚1組)の寿命 

約3か月（週1回の使用として） 

ジエルオフ(シール1校)の寿命 

約1か月半(月2回の使用として） 



アタッチメントシーのはりかえかた 

①使えなくなったシール部分をはびす 
感誓シールの裏紙をはがす 
⑨シールをアタッチメントにはりつける 
※アタッチ>(ントの巧れや、手についた八ン 
ドク U —ムなどの油分をふきとってか日、 
シールのは0かえをしてくださし、。 






参掲載製品の品番-仕様-価格は 20] 1年12巧現在のものです。 
予告な < 変更になることがあ0ますのでご了承 < ださし、。 


CLUB Panasonic 

Paha>eHsc 



別売品の替シールセットは販売店でお買いホめいただけます。パナソ 
ニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買いホめいただけるち 
のちあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.ip/nnall/sense 

携帯電話からでちお買いホめいただけます。 

http://p-mp.jp/cpm 
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修理を依頼される前に。9 ^ 

下記の点検と処置をお願いします。_ 

処置後なお異常びある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。 
修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参くださし、。 
(詳しくは P 14をご覧ください） 


動かない 


考え5れる原因 


電池逆入れ 


電池の寿命 


処 置 

電池を正しく入れる 


新しい乾電池、充電 
した電池いずれかに 
交換する ■ゴ 


仕上がりが悪い 


アタッチメントの 
► 寿命 

(シールの寿命） 


アタッチメントの 
シールを はり替える 
(販売店で別売の替シール 
セットをお買いおめ <ださい） 


定格-仕様 


9 9 巧 


電源ち式 乾電池式 

乾電池の種類 単3あアルカリ乾電池 ( LR 目）]本乾電池別売 
質量（重量） ij *： 体約49旨(乾電池含まず、キャップ含む） 

会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 で r ご愛用者登録」をしてくださし、 

巧 http://club.panasonic.jp/ 函 

※ このサービスは WEB 限定のサービスです。 


!留§\修理を！される前に 


定格 . S 
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巧証と アフターサービス f よくお読みください） 

使いかた-お手入れ•修理などは 
■まず、お買い巧め巧へご相談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ日 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるときは 

r 修理を依頼される龍こ」 (P13) でご確認のあと、直らない 
とさは、ご使用を中止し、お買い上げ曰と下の内容をご連絡 


ください。 

♦製品名 

ネイルケア(ジェルネイルケア） 

♦品番 

ES-WC30 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


♦巧証期間中は、な証書の規定に従つてお買い上げの販売店 
び修理させていただきまずので、おそれ入りますび、製品 
にな証書を添えてご持参ください。 

イ呆証期間：お買い上げ曰から1年間（ただし、替シールは 
消耗品ですので、な証期間内でち「有料」とさ 
せていただをます） 

♦な証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望に 
よ度理させていたださまず。 

※修理料金はなの内容で構成されています。 

「技術料1 診断-修理-調整-点検などの費用 
I 部品代 I 部品および補助材料代 
張料 J 巧術ちをが遣ずる費用 
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※補修用性能部品のな有期間 I 已年 I 

当社は、このネイルケア（ジェルネイルケア）の補修用 
性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造 
巧ち切り後己年な有しています。 

■転居や贈答品などでお困りの場合は、 

巧の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 （IP 電話やひか D 電話など）によっては、回線 
の混雑時に数分で切れる場合びあります。 


♦使いかた-お手入れなどのご相談は… 

「 バナ ソニック お客様ご相談センター 


受付9時〜20時 


電話 器;,。 函， 01 20-878-365 

■saaiHaa ※携帯電話' PHS か S もご利用になれまず。 

♦修理に関するご相談は . . 

パナソニック 修理ご相談窓、 □ 

電話 ミ技,レ 函,01 20-878-554 

1 ;.む拙關 ’ ※携帯電話. PHS からをご利用になれます。 
•上記電話番号びご利用いただけない場含は、 

各地域の「修理ご相談窓□」におかけください。 


に相談,杳□におけるお客様の個人廈報のお巧り扱いについて】 

ノ ':ナソニック株式尝社およびグループ関係会社は、お客様の個人情 
報をご相談対応や修理対応などに利巧させていただき、ご相談内容 
は録音させていたださます。また、折0返し電話をさせていただ< 
とをのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報 
を適切に管理し、 fl 参理業務等を委託する場合や正当な理由びある場 
合を除さ、第云者に開示•提供いたしません。個人情報に関するお 
問い合わせは、ご相談いただをました窓口にご連絡<ださい。 


9|^!;^|とアフタ|ヴ|ビス 


] 已 










巧 (077)582-5021 守山市水な町]]日日番地の] 

巧 (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中巧原3番地 
巧 (06)7730-8888 大阪巿城東区関目 2 T 目1己-巳 
巧 (0743)59-2770 大和郡山市筒井町80□奮地 
巧 (073)475-2984 和歌山市中島 499- 1 
巧 (078)796-3140 神戸巿須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 
巧 (0857)26-9695 鳥取巿安長29己-] 

巧 (0859)34-2129 米子市米原4了目 2-33 
巧 (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 
巧 (0853)21-31 33 出雲巿渡橋町41巨 
0 (0855)22-6629 お田市下府町 327-93 
巧 (086)242-62136 岡山巿北区野田 3 T 目2□塞8号 
巧 (082)295-5011 広島巿西区南観音1 T 目13-已 
巧 (083)973-2720 山口市か郡下郷 220-1 
巧 (087)874-3110 高松巿国分寺町国分3曰9番地3 
巧 (088)624-0253 徳島市沖ミ兵2了目36 
巧 (088)834-3142 高知市仲田町 2- 1目 
凸 (089)905-7544 藝媛県伊ず郡お部町ノ V 倉7目-] 
a (092)593-8002 き曰市春日公園 3 T 目48 
巧 (0952)26-9151 佐賀市離島町大字八戸宇上深町3044 
凸 (095)830-1 658 長崎巿東町 1919-1 
巧 (097)556-3815 大分市巧原4下目 8-3 已 
巧 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 
巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 
巧 (099)250-5657 鹿お島市与次郎1 T 目日-33 
巧 (0997)53-5101 奄美市名瀬朝仁町11 -2 
巧 (098)877-1207 浦添市城間 4 T 目 23-1] 


所在地、電話番号は変更になることがありまずので、あらかじめご了承ください。 
最新の r さ地域の修理ご相談窓□」はホームぺージをご活用ください。 
http://panasonic.co.Jp/cs/serv に e/area.html 0 り 11 


保証とア フターヴー ビス 必お読みください) 


■ さ地域の修理ご相談窓、 □ 


※電話番号をよくお確かめの 上、 おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相試1 奮□に転送させていただく場合 
びございます。 


札幌 

巧 (011)894-1 251 

札幌市厚別区厚別南2 了目1 7-7 

北海道 

地区 

化川 

巧 (0166)22-3011 

旭リ1市吕条通 16 T 目]166 

帯広 

巧 (0155)33-8477 

帯広市西2日ま北2 了目 23-3 
函館巿西お梗目8目番地 24] 

函館 

巧 (0138)48-6631 


(函館流通卸センター巧） 


青森 

巧 (017)775-0326 

青森市大字お田字豊田364 


秒;田 

巧 (01 8 旧 68-7008 

が田市が旭 j II 字か谷地 3-1 

ま化地区 

岩手 

巧 (019)645-61 30 

盛岡市厨りに T 目]-43 

宮城 

巧 (022)387-1 117 

仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 


山お 

巧 (023)641-81 00 

山お市平清水 1 T 目 1-7 已 


福島 

巧 (024)991-9308 

郡山市亀田] T 目已 1-1 已 


栃木 

巧 (028)689-2555 

宇都宮市上戸祭 3 T 目 3-1 目 


群馬 

巧 (027)254-2075 

前橋市箱田町32日-] 


巧城 

巧 (029)864-8756 

つくば市筑穂 3 T 目]己-3 

首都圏 

地区 

埼玉 

巧 (048)728-8960 

桶 JII 市赤堀 2 T 目 4-2 

千葉 

巧 (043)208-6034 

千葉市中央区末広已了目9-己 

東京 

巧 (03)5477-9700 

東京都世田谷区宮坂2了目2目-17 


山梨 

巧 (055)222-5822 

甲府市宝 1 T 目 4- 13 


神奈川 

巧 (045)847-9720 

横浜市港南区曰野5 了目 3-1 6 


新 漏 

巧 (02 日) 286-01 80 

新漏市東区東明] T 目 8-1 4 


石川 

巧 (076)280-6608 

金ミ尺市玉鮮 2 T 目266番地 


富山 

巧 (076)424-2549 

實山市根廊町 1 T 目 1-4 


福 井 

巧 (0776)21-0622 

福井市問屋町 2 T 目14 

中部地区 

長野 

巧 (0263)86-9209 

松本市寿北 7 T 目 3-1 1 

詩岡 

巧 (054)287-9000 

静岡市駿ミ可区高松2了目 24-24 


愛知 

巧 (052 旧 19-0225 

名古屋市瑞穂区塩入町 8- 10 


岐阜 

巧 (058)278-6720 

岐阜市中 II 4 T 目42 


王重 

巧 (059)254-5520 

津市久居野村日了字山巧 42] 


近畿地区 


中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 


賀都阪良灿庫取子江雲田山島 aw 島知媛岡賀崎分崎本島縄 
滋京大奈欄兵鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊庶大沖 


■握とァフ T ヴ—ビス 
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♦植いかた.お手入れなどのご巧談は . 

パナソニック総合お客様ヴポートサイト 

http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニック お客様ごホ目談センター 


受付 9 時〜 20 時 


電話お; ル 函，01 20-878-365 


※ 携帯電話 - PHS からをご利用になれます。 


■上記ま号びご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 

_ ※上記の内容は、予告なく蜜要ずる場合びあります。ご了承ください。_ 

♦修理に関ずるご相談は . 

パナソニック修理ヴービスサイト 

http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼も可能です。 

パナソニック 修理 ご 相談窓 □ 

電話お W 函,01 20-878-554 

raagaaa ※携帯電話. PHS か弓もご利用になれまず。 
•上記電話番号びご利用いただけない場をは、 

各地域の 「修理 ご相談窓口」におかけください。 

•有料で宅配便による引取-配送サービスを承っております。 0112 

ご使巧の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分 
で切れる場合びあ0ます。 

本書の「保証とアフターサービス」もご覧<ださい。 

パナソニック株式会社 

ビューティ • U ビンクビジネスユニット 

〒日 22-8 日20滋賀県彦根市岡町33番地 

◎ Panasonic Corporation 2012 
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〈無料修理規定> 

1. 取撒説明書、本体貼付ラベル等のミ主意書に従った使用状態で保証期間 
内に巧障した場合には、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取撒説明書から切り離し 
た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 
(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合じは、お 
近くの修理ご相識窓□にご連絡<ださい。 

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはおおく 
の修理ご相談窓 n にご相談 < ださい。 

3. ご贈答品等で本保証書に記入の離売店で無料修理をお受け【こなれない 
場合には、お近くの修理ご相談窓□へご連絡<ださい。 

4. 保証期商巧でわ次の場合には原則として有料【こさせていただきます。 
(イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障あび損傷 

(□) お買い上げ懐の取が場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷 
〇\)火炎、 地震、水害、落雷、その他天炎地変及び公害、塩害、ガス害（硫 
化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷 
( 二） 車両、船舶等に措載された場合に生ずる故障及び損傷 
(ホ）一般家庭用外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷 
(へ）本書のご流ががない場合 

(卜）本書にお買い上げ年月日、お宮様を、販売店をの記入のない場合、 
あるいは字ちを書き替えられた場合 
(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓□へ送付した場合の送料等はお 
督様の負担となりまず。また、化張修理等を巧った場合には、 

出張料はお客様の負担となりまず。 

己.本書は日本国巧においてのみ有効でず。 

6. 本書は再発巧いたしませんので大切に保管して < ださい。 

7. おお<のご相談窓□は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参 
照くだちい。 

(ご相談窓 n —覧表を同補の場合） 

お近<のご相談窓□は同捆別紙の一覧表をご参照<ださい。 



《お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期聞内の無料 
修理対応あびその禮の安全点横活動のために利用させていただ<場合 
がございまずのでご了承 < ださし、。 

※この保証書は、本書に明示した期間、菓件のもとにおいて無料修理を 
お約束ずるものでず。従ってこの保証書によって、保証書を発巧して 
いる者（保証責任者）、あびそれ外の事業者に対するお宮様の法律 
上の権利を制限ずるものではありませんので、保証期間経過懐の修理 
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近<の修理ご 
相談窓□にお問い合わせください。 

&保証期間経過禮の修理や補修用性能部品の保有期間じついては取撒說 
明書の「保証とアフターサービス」をご覧くだちし、。 

《• This warranty is valid only in Japan. 






Panasonic 


ネイ J けア(ジ I ルネイ乃ほ証書 

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した攝合には 
本書裏面記載内容で無料修理を巧うことをお約束するちのでず。 
ご記入いただきました個人情報の利巧目的は本書裏面に記載し 
ております。お客様の個人情報に関するお問い含わせは、お買い 
上げの販売店(こご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。 
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ES - WC 30 
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(ただし、替シールは陈く） 
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CD-I 1 

P 居本 
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様 

電話 （ ) — 

販 

売 

店 

住所 • 販売店を 

電話 （ ） — 


八ナソニック株式会社 

ビューティ•リビングビジネスユニット 

干 522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)26-7890 


<キリト U 線〉 


ご販売店様へ※巧欄は必ず記入してお渡しください。 



















